परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने 
भाडेतत्वावर घेतलेल्या एमटीएनएल 
ची मालकी असलेल्या इमारतीतील 
विद्युतीकरण कामाच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क.२१०/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ सप्टेंबर २०१८ 


१) शासन ज्ञापन क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.४९४/परि-४, दि.०१ .०४.२०१७ 

२) झासन निर्णय क्र.एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२१०/परि-४, दि.१८.०४.२०१८ 

३) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.5०॥/॥॥५/०७१७/न.क्र.१९ /का.१० /जा.क्र . 
७३६७, दि.१६.०५.२०१८ 


प्रस्तावना : 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र.४०/२०१२ वर दि.१३.०७.२०१६ रोजी 


दिलेल्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने दि.०२.०८.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 


अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर या कार्यालयास परिवहन कार्यालयाच्या 


ताब्यात असलेली प्रशासकीय इमारत बांद्रा (पू) येथील ५००० चौ.फुट जागा वाटप करण्याचे आदेडा 


feo आहेत. परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने 


एमटीएनएलची मालकी असलेली फोर्ट येथील फाउंटन-२ इमारतीतील पाचव्या मजल्यावरील 


१३,४०५ चौ.फुट व फाउंटन-१ इमारतीतील ६,५०० चौ.फुट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेतळी असून 


त्याबाबतचा एमटीएनएल आणि परिवहन आयुक्त यांच्या दरम्यान दि.१५.०५.२०१७ रोजी करार 


झाला आहे. संदर्भाधीन क्र.२ वरील दि.१८.०४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रस्तुत जागेतील 


फर्निचर व बैठकव्यवस्था इ. कामाच्या रु.३.३३ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी दिळी आहे. आता, सदर ठिकाणी विद्युतिकरण करण्यासाठीच्या खर्चास 


प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२१०/परि-४, दि. ०७ सप्टेंबर २०१८ 


शासन निर्णय: 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने भाडेतत्वावर घेतलेल्या एमटीएनएलची मालकी असलेल्या 


फाऊंटन-२ इमारतीतील पाचवा मजला येथील १३,४०५ चौ.फु. व फाऊटंन-१ इमारतीतील सातवा 


मजला येथील ६५०० चौ.फु. असे एकूण १९९०५ चौ.फुट जागेत विद्युतिकरण करण्यासाठी 


रु.१,८६,२९,४४७/- (रुपये एक कोटी शाहाऐंशी लक्ष एकोणतीस हजार चारठशो सत्तेचाळीस फक्त) 


इतक्या अंदाजित खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


( Estimate Face Sheet आणि Abstract ची प्रत सोबत जोडली आहे.) 


Sr. No. Description of Item Quantity Amount 
1 | Internal Wiring & mains with Modular switches |5844 5016566.64 
2 |Cabling and switches gears 5844 2549340.44 
3 | Telephone/tv/computer 5844 1727029.12 
4 | Fire alarm system Conventional 5844 2545541.56 
5 | Water Cooler 6000 464340.00 
| 6 | 5 Star split unit 48 2600320.80 
7 | APFC panel 30 120609.00 
Total Rs. 15023747.56 
Add 4% contingency 600949.90 
Add 8% Centage Charges 1201899.80 
Add 12% GST 1802849.70 
Total Rs. 18629447.00 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दर्शविली आहे. 


(अ) सदर खर्च विभागाने उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवावा. 


(ब) सदर अंदाजपत्रक उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारी यांनी साक्षांकित 


करणे आव्यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२१०/परि-४, दि. ०७ सप्टेंबर २०१८ 


२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरीलळ कर,(0०) ००१, संचालन व 


WRIRA (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१)(०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्‍त (अनिवार्य) दत्तमत (२०४१ 


००१८) १३- कार्यालयीन खर्च" या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भ क्र.3५५/इमा-२, 


दि.०७.०८.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 


भाग-पहिला, उपविभाग-५, अ.क्र.५ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद 


क्रमांक १३४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८० २९०७११४८००२१२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Kadam 


Dattatray 
Hanmant 


Date: 2018.09.07 11:53:26 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/ळेखा/अंमल-१), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. सह सचिव (व्यय/ अर्थसंकल्प ) वित्त विभाग,मंत्रालय 
१०. उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (परि-४). 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


| 


ESTIMATE FACE SHEET 


HA - 78 
Year : 2017-18 
DIVISION : South Mumbai Electrical PWD Division, Mumbai. 
SUB DIVISION _ : City Electrical Subdivision 
Estimate No. : OW/C/HA/T8/. OS /2017-18 
Fund head : 8443 Deposite Contribution From Transport Commissioner 


Minor head , maharashtra state Mumbai 


Service head 


Departmental head 


Estimate framed in the office of the Executive Engineer, South Mumbai Electrical PWD 
Division, Mumbai. of the probable’expenses that'will be incurred in: - 


Block estimate for Providing Electrical Installtion, Telephone Wiring,Split type Ac 
and networking ete at fifth Floor 7 th Floor Bldg no. 1 and bldg no. 2 MTNL bldg 
Fort Mumbai । १0१॥/॥0ए.))॥)॥तद i 


| pul ॥ ४६ 
el 4 


Rs. 15624697 /- 


Administratively approved vide 
| 1121) । 


[ye OO Se दर Eee: Fr ; EPMO se sate नकक तीत र अ) 
Lie: hers 
Techn ically sanctioned under 
पिल 2. दय : चे... ताल, 
Estimate prepared by :,; , Shri, Akmarnk |... Sectional.Engineer Elect ».) 
and checked by | | : Shri Narkhede P V ~~ Deputy engineer Elect 


\ ki ¢ EME st Mat 
(Call of authorities) : _ As per letter from Upper Transport commissioner.m $ state Mumabi 


Pont Malis! wide | no. 4714 dated 22/03/2018 dated 
ork VRE 


GENERAL DESCRIPTION ओकत. 


(hisiestinate estimate is framed Providing Electrical Installtion, Telephone Wiring,Split type Ac 
and networking etc at fifth Floor 7 th Floor Bldg .no.1 and bldg no. 2 MTNL bidg Fort Mumbai 
This estimate conssists light fan ip points ete 
The! total aréa ls 5844.43 sqmtr as per stage | year 10-11 5% add per year 
This estimate is based on CSR 2017-18 

11 Seek Eats 


ABSTRACT HA~ 78 
Estimate No.: OW/C/HA/78/.  /2017-18 


Name of work : Block estimate for Providing Electrical Installtion, Telephone Wiring,Split 
type Ac and networking ete at fifth Floor 7 th Floor Bldg no. ] and bldg no. 
2 MTNL bldg Fort Mumbai 


(२७: 91710 1.4: TG Me Ee MS aT IR Be 11.02 म 
ना १0) Oty. 1 i<j? | Desenphemot Rene s(t jin iy aii Rate Ua eno No. Qty. Description of Item Rate Unit Amount | री 
es 5844 Internal wiring & mains with Modular switches er 
(NonCSR Item No. : 99-9-9) 610.00 
Add 5 % for 11-12 30.50 
640.50 
Add 5% for 12-13 32.03 
672.53 
Add 5% for|3-14 33.63 
706.16 4 
Add 5% for 14-15, ! 35.31 
ll) Fea 
Add 5% for 15-16 37.07 
778.54 
add 5% for 16-17 38.93 
817.47 0 
add 5% for 17-18 40.87 ; 
Total 858.34. 858.35 — at 5016566.64 
2. 5844 Cabling and switch gears 
(NonCSR Item No. : 99-9-9) 310.00 
Add 5 % for 11-12 15.50 
325.50 
Add 5 % for 12-13 16.28 
oT Bane 
Add 5 % for 13-14 17.09 
| 358.87 
Add 5 % for 14-15 17.94 
376.81 
Add 5 % for 15-16 18.84 
395.65 
Add 5 % for 16-17 19.78 
415.43 
Add 5 % for 17-18 20.77 aqaN , 44 @ 
Total 436.20 436.20 Each 2549340. 
3 5844 telephone /tv /computer 
(NonCSR Item No. : 99-9-9) 210.00 
Add 5 % for 11-12 10,50 
220.50 
Add 5% for 12-13 11:03 
कळा: 
Add 5 % for 13-14 11.58 
i” डत 
Add 5 % for 14-15 12:16 
, | BBS Ry 
Add 5 % for 15-16 12.76 
268.03 
Add 5 % for 16-17 13.40 
281.43 
Add 5 % for 17-18 14.07 


$ " डव 132) ne 11.37 
Total 295.50 295.50 Eaeh 4727029.12 


कि 
१0% हळ)... »..12 i) ae अया No, Description of Item Rate Unit | 


; Oty. | 


4. 5844. Fire alaram system Conventional . . . ....... Ot ie eer ea orl Css : ei e| प 
(NonCSR Item No. : 99-9-9) ._ 325.00 29 
Add5%for 11-12 . 16.25 
341.25 
रय Add 5 % for 12-13 17.06 
| 368.31 
Add 5 % for 13-14 17.92 
Pies हजी) 
Add 5 % for 15-16 18.81 
395.04 
Add 5 % for 16-17 19.75 
414.79 
Add 5% for 17-18 _ 20.74 अ 
Total 435.53 435.55 pie 2545541.56 
“S.\s, 600, —_ water cooler Wd L_pit é prt rit 
। (NonCSR Item No. : 99-9-9) 550.00 
Add 5% for 11-12 27.50 
ema | Brea 
Add 5% for 12-13 | 28:88 
ie ~,. 80638 
Add 5 % for 13-14 30.32 
० जालक: 
Add 5 % for 14215 31.84 
| 686854 
Add 5 % for 15-16 33.43 
| ग. 
Add 5 % for 16-17 35.10 
। HR 70? 
Add 5 % for 17-18 36.8 
Total 77392 «= 773.90 LR 464340.00 
6. 48 5 star split unit 


(NonCSR Item No. : 99-9-9) : 38500.00 
Add 5% for 11-12 1925.00 


eee ee mL eee 
Add 5 % for 12-13 .2021:25 
शा _ 4244625 
Add 5 % for 13-14 2122.31 
4468.56 
Add 5% for 14-15 2228.43 
hl _  46796.99 
Add 5% for 15-16 2339.85 
 .,  -49136.84 
Add 5% for 16-17 2456.84 
Sore tts 51593.68 
Add 5% for 17-18 2579.68 Pie: 
Total 54173.36 54173.35 che 2600320:30 


SNE ote 01 ळण कय ae कण No. र Description of Item Rate —_- Unit | : 
nal Qty a a erate el i i AE Amount 
ग. 30 APFC panel 


(NonCSR Item No. : 99-9-9) 3000.00 
Add 5 % for 11-12 150.00 ‘ 
3150.00 Lae 
Add 5 % for 12-13 157.50 र 
3307.50 re 

Add 5% for 13-14 | [65.38 ‘i 
3472.88 
Add 5 % for 14-15 173.64 
3646.52 
Add 5 % for 16-17 182.33 
3828.85 
Add 5% for 17-18 , 191.44 


Total 4020.29 4020.30 EXPR 120609.00 
, आ ee ea ee ee 
cee. eee 
Ady 7, Contase Charge , 1 2osy en X contigency Rs. 600949.90 
AAA WZ GST ह , (६०28८१०27० Total Rs. 1562469746 
SayRs—: 15624697200 3 
2 hee ह 
| ae) 
Antal &. 18620 447 


100 % arithmatically checked by me 


Set, j A, 
Sec ae I er Elect meer Elect (9. Engineer 


Hajiali Electrical section City Electrical Subdivision South Mumbai Electrical PWD 


Division, Mumbai. 


| nach १1311: 00 


